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Escolas definem temas 


e sambas-enredo 


Agremiações de Jundiaí definem 


os temas e os sambas-enredo e 


organizam festas para mostrar os 
trabalhos aos foliões. Cultura & Théo 7 


Durante o Setembro Amare- 
lo, mês dedicado à prevenção do 
suicídio, o alerta é para a incidên- 
cia de casos de violência autopro- 


SITUAÇÃO DE RUA 


SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE 2022 


DIVULGAÇÃO 


7 UA 


BRASILEIRÃO 


Palmeiras coloca 
liderança em campo - 


Líder com tranquilidade do 
Brasileiro, o Palmeiras, do goleiro 
Weverton, enfrenta o Bragantino, 
em Bragança Paulista, as 19h30. Esportes 8 


MODULINHO: CLASSIFICADOS QUE TODO MUNDO LÊ 


Tentativas de suicidio seguem 


vocada e suicídios consumados 
em Jundiaí. Indices que merecem 
atenção o ano todo. De janeiro a 
julho deste ano, Jundiaí registrou 


215 tentativas de violência auto- 
provocada (tentativa de suicídio), 
número que indica tendência de 
aumento em relação ao ano pas- 


Justiça proibe novas ações de 
recolhimento na cracolândia 


A Guarda Municipal e a Polí 
cia Civil da cidade estão proibi- 
dos pela Justiça de promoverem 
novas operações de recolhimen- 
to de moradores de rua para levá- 
“Jos à delegacia, como ocorreu re- 
centemente em duas ocasiões na 


NO ANO 


cracolândia da Ponte São João/Vi- 
la Aparecida/São Camilo. As du- 
as operações foram considera- 
das ilegais, inconstitucionais e 
mediante abuso de autoridade, 
ferindo o direito de ir e vir das 
pessoas em situação de vulnera- 


Operação envolveu Polícia Civil e Guarda Municipal para levar pessoas que estavam na região da cracolândia de Jundiaí 


bilidade social. A Prefeitura, res- 
ponsável pela GM, explica que 
todas as ações têm por finalida- 
de oferecer assistência à saúde e 
apoio social, de forma a amparar 
as pessoas em situação de rua. 
Polícia 5 


DIVULGAÇÃO 


sado, com 289 notificações no to- 
tal (de janeiro a dezembro). Em re- 
lação aos consumados, foram 16 
ocorrências até julho deste ano 


altas mesmo após pandemia 


e 32 durante todo o ano de 2021, 
com predominância para homens 
entre 20 a 59 anos. 

Cidades 4 


VÍTIMA DE ATROPELAMENTO 


Órgãos de Leonardo 
doados pela família 


A família de Leonardo Al 
ves de Araújo, de 13 anos, ví- 
tima de atropelamento no do- 
mingo (28), autorizou a doação 
de coração, pulmões, fígado, 
rins, pâncreas e córneas após 
confirmação da morte encefá- 
lica. A captação foi ontem (2) 
no Hospital São Vicente de Pau- 
lo (HSV) com auxílio do Águia 
da Polícia Militar. Com o supor- 


te da Comissão Intra Hospitalar 
de Transplantes (CIHT) do HSV, 
coração e pulmão seguiram pa- 
ra o Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo. Fígado e rins se- 
guiram para o Hospital de Clí- 
nicas da Unicamp, em Campi- 
nas, pâncreas para o Hospital 
Bandeirantes, em São Paulo, 
e as córneas para o Banco de 
Olhos de Sorocaba. Cidades 4 
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Gesto de empatia, família de jovem de 13 anos autoriza a doação 


Mais de 1,8 mil casos de dengue na região 


A Região Metropolitana de 
Jundiaí (RM)) já registrou nes- 
te ano mais de 1,8 mil casos 


INVESTIMENTOS 
Região Sul 
recebe quase 
R$ 80 milhões 


Os investimentos nas obras em 
andamento na região sul da cida- 
de, somados, chegam perto de R$ 
80 milhões, segundo informações 
da Prefeitura de Jundiaí. Entre as 
principais obras estão o comple- 
xo viário e o Centro Médico de Es- 
pecialidades e Pronto Atendimen- 
to Vila Progresso (antigo prédio 
da UPA). O complexo contará com 
viaduto, alças e túnel para a inter- 
ligação da avenida 14 de Dezem- 
bro com a avenida Samuel Mar- 
tins e Estrada Velha. Política 3 


de dengue. O município com 
maior incidência é Jundiaí, com 
837 casos confirmados, segui- 


do de Várzea Paulista, com 746. 
Louveira tem 125 registros e 
Itupeva 108 neste ano. Jarinu, 


Cabreúva e Campo Limpo Pau- 
lista não responderam. 
Cidades 4 


DIVULGAÇÃO 


PREOCUPAÇÃO 


Jundiaí chega 
a 22 casos 
de varíola 


A Vigilância Epidemiológica 
informa que Jundiaí registra 22 
casos de varíola dos macacos em 
residentes no município. Os resul- 
tados foram recebidos até ontem 
(2), enviados pelo Instituto Adol- 
fo Lutz. O caso mais recente é de 
um homem de 51 anos. Ele segue 
em isolamento, sem necessidade 
de internação. 

Cidades 4 
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RODÍZIO NA CAPITAL 
Placas liberadas 
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Você sabe ter 
conversas dificeis? 


MARCIA 
PIRES 


Ana Suy, doutora em 
pesquisa, psicanalista, es- 
critora brasileira e auto- 
ra de um dos Best Sellers 
mais lidos no momen- 
to, chamado “A gente mi- 
ra no amor e acerta na so- 
lidão”, escreveu em uma 
postagem recente que se 
as relações fossem fáceis, 
a primeira pessoa do plu- 
ral se chamaria “laços” ao 
invés de “nós”. Bem mais 
fácil e bonito de desatar 
e continua: a gente vai ao 
outro e se enrosca. Quan- 
do tenta voltar para si, já 
não se encontra. 

Da lente sobre a qual 
me debruço nos últimos 
tempos, que é o desen- 
volvimento de habilida- 
des relacionais, o entendi- 
mento da necessidade de 
se ter um bom sistema de 
limites pessoais saudáveis 
nas relações, incluindo 
aqui, também e inclusive, 
relações amorosas, em te- 
se seria capaz de dar conta 
das inúmeras demandas e 
distância existentes entre 
estes tantos laços e nós, 
mas só que não. 

A palavra limite por 
si já remete ao que há de 
mais desafiador nas rela- 
ções humanas, que é pen- 
sar nela como uma barrei- 
ra que, hora é usada para 
dar conta de comporta- 
mentos de defesas ina- 
tas de sobrevivência, en- 
tre elas, luta e fuga, hora 
é usada como instrumen- 


to, sobretudo, de poder e 
manipulação consciente 
ou inconsciente do outro. 
E com isso as perspecti- 
vas de um bom e saudável 
entendimento sobre de- 
terminado conflito, de- 
sentendimento ou mal 
entendido, em vez de se- 
rem resolvidos, acabam 
se transformando em um 
confronto que, não raro, 
torna-se algo indissoluto. 

E possível ter conver- 
sas difíceis sem se ferir ou 
ferir ao outro ou ainda, é 
possível estabelecer limi- 
tes saudáveis nas relações 
sem sofrer? Sim, é. Po- 
rém, como quase tudo re- 


A palavra limite 
por si já remete 
ao que há de 
mais desafiador 
nas relações 


lacionado à complexidade 
humana, trata-se de um 
processo e não uma estra- 
tégia constituída de um 
passo a passo onde cum- 
primos cinco, dez etapas e 
pronto, está resolvido. 
Todo processo que en- 
volve mudança de com- 
portamento implica, ne- 
cessariamente, em uma 
mudança de atitudes 
diante da vida e dos de- 
safios que ela nos colo- 
ca. O nosso sistema cor- 
po mente precisa sair do 
estágio onde se encon- 
tra para “re-titular” aque- 
les sentimentos maiores, 
gravados no sistema ner- 
voso desde antes até do 
nascimento e que levam, 
facilmente, ao desistir de 


promover mudanças pro- 
fundas em nós. Os prin- 
cipais destes sentimen- 
tos, a tríade formada por 
medo, culpa e vergonha. 
Eu sempre lembro que so- 
mos mamíferos sociais e 
como tais, a sobrevivên- 
cia da espécie ao longo do 
curso da história só foi 
possível graças à capaci- 
dade dos humanos racio- 
nais, de organizarem-se 
em grupos. Não somos a 
espécie mais forte, nem 
a dotada de melhor visão 
e nem de melhor olfato 
na natureza. Os homens 
das cavernas, em sua ne- 
cessidade de sobrevivên- 
cia precisaram, desde os 
primórdios, lançar mão 
de capacidade relacional 
para, em grupo, dar con- 
ta de lutar contra o pre- 
dador e preservar e prote- 
ger a todos, tanto quanto 
possível, minimizando 
abatimentos. 

Mas então, poderiam 
os homens terem perdido 
sua capacidade de relacio- 
nar quando chegaram à 
sociedade moderna? Pode 
ser que sim, pode ser que 
não. O fato é que, para vol- 
tarmos aos laços como ci- 
tei no início deste artigo, 
precisaremos cuidar do 
eu interno e externo com 
autorresponsabilidade. A 
mesma que trará de volta 
o senso de eu e quais são 
as bordas e fronteiras sau- 
dáveis nas relações. So- 
mente assim não nos en- 
contraremos perdidos de 
volta, quando enroscar- 
mos nos nós do “nós”. 


MÁRCIA PIRES é Sexóloga, 
especializada em felicidade no 
trabalho e gestora de RH. 


O profissional 
o movimento 


LICIANA 
ROSSI 


No dia 1 de setembro foi 
comemorado o dia do Pro- 
fissional de Educação Físi- 
ca, profissional Aquele pro- 
fissional que tem um papel 
fundamental tanto pa- 
ra promoção da saúde, por 
meio das práticas esporti- 
vas, na estimulação dos há- 
bitos saudáveis. São aqueles 
que cumprem o papel, ao 
mesmo tempo, de pai, mãe, 
psicólogo, amigo confiden- 
te, que puxa orelha quando 
necessário, que chora junto 
com os alunos e divide to- 
das as alegrias. 

Pensa num profissional 
capacitado, que estuda mui- 
to, mas está sempre com 
um sorriso no rosto, muitas 
vezes não sendo levado a sé- 
rio por conta disso. 

O profissional de edu- 
cação física atua tanto com 
bebês, crianças, adolescen- 
tes, adultos, idosos. Não im- 
porta a faixa etária, todos 
precisam de movimento. 
O movimento é para todos. 
Respeitar suas característi- 
cas físicas individuais e os 
objetivos de cada pessoa é a 
marca da área mais ligada 
ao treinamento. Há profis- 
sionais que atuam mais na 
área esportiva, tanto ama- 
dores quanto atletas de elite. 

E através desta profissão 
que um vilão poderia ser er- 
radicado: o sedentarismo, já 
que quase metade da popu- 
lação brasileira não pratica 
a quantidade indicada de 
atividade física para man- 


E uma delicia poder viver uma vi 


EDUARDO 
PEREIRA 


Araken Martinho por 
quase 7 décadas trabalhando 
arquiteturas emblemáticas e 
modernas. Depois de 90 anos, 
eis que temos o reconheci- 
mento do cardeal da arquite- 
tura de Jundiaí, com um rol 
de mais de 300 projetos e uma 
atividade, sem interrupção, 
de 70 anos na cidade com in- 
serções no estado. 

O conjunto do traba- 
lho mostra uma arquitetu- 
ra de excelência e de fide- 
lidade ao geométrico que, 
como Joaquim Guedes, seu 
contemporâneo, tinham 


em comum como método. 
Vale lembrar que até ho- 
je Araken continua a usar 
a paralela, esquadro, com- 
passo e a escala. Essa per- 
manência de procedimento 
técnico, que ensinou a to- 
dos os seus alunos e aos ar- 
quitetos que passaram por 
seu escritório, hoje é uma 
manifestação de resistên- 
cia, dado que a atual e nem 
recente base de projeto é o 
computador e seus recur- 
sos que ampliam as possibi- 
lidades do projetar e ousar, 
mas que também permi- 
tem uma homogeneização 
que deixa a manifestação 
da arquitetura pobre. 

E como uma produção 
que não se reinventa e repe- 
te, uma similaridade com 
a produção industrial em 
escala. Araken como seus 


contemporâneos sempre 
deu atenção à ruptura com 
o passado e às vezes passava 
por cima do passado para 
impor uma arquitetura que 
se fazia nova. E fez! Hoje o 
que foi novo é a referência 
de arquitetura que se quer 
preservar e se destaca na 
urbanidade, nas ruas, nos 
bairros e no skyline com 
os prédios com feitio clara- 
mente dentro das regras es- 
téticas da geometrização. 
Tenho que falar das mi- 
nhas preferências nas casas 
que fez, por exemplo, a rua 
Senador Fonseca, número 
744, que imprimiu uma con- 
tribuição inovadora e um 
desejo fantástico pelo estilo 
que, em 1958, fazia um enor- 
me impacto na rua, na cida- 
de, e nos clientes que ado- 
taram o escritório como a 


melhor verdade para se vi- 
ver com modernidade. Essa 
casa tem a característica de 
oferecer um jardim moder- 
no antes do edifício. As plan- 
tas na época também sur- 


Otrabalho mostra 
uma arquitetura 
de excelência e 


de fidelidade ao 
geométrico 


preendiam, mais ligadas ao 
paisagismo de Burle Marx 
e dos jardins da flora brasi- 
leira, que acompanhou seus 
projetos por décadas. 

Na época, o inédito foi 
quebrar a sequência de por- 
tas e janelas das casas cons- 
truídas no limite do lote e 


ter o corpo saudável. Se- 
gundo a Organização mun- 
dial da Saúde, deveríamos 
fazer me média 150 minu- 
tos por semana. 

Ter um profissional de 
educação física ao lado é 
uma bela maneira de pou- 
par sua saúde, evitar lesões, 
corrigir movimentos, a sua 
postura, intensificar os trei- 
namentos para alcançar a 
performance, sem dores e 
machucados. 

Esta profissão tem sido ca- 
da vez mais valorizada. E não 
atua só em escolas não. Há 
muitas oportunidades de em- 
prego nas mais variadas áre- 
as, já que é necessária uma 


Não importa 
afaixa 
etária, todos 
precisam de 
movimento 


boa habilidade em como Ii- 
dar, motivar e se relacionar 
com as pessoas ao seu redor. 
E preciso ser paciente, 
instruir corretamente, sa- 
ber entender o ritmo de ca- 
da pessoas, respeitar o li- 
mite individual, identificar 
problemas e solucioná-los. 
Quem nunca teve um 
professor de educação físi- 
ca marcante em sua vida? 
No meu caso, fiz a faculda- 
de de educação física por 
conta do nosso saudoso Er- 
nesto Staheli, que me criou 
na piscina, assim como tan- 
tas outras crianças do Clu- 
be Jundiaiense. Quem já 
passou pelas mãos do pro- 
fessor Ernesto tem muitas 
histórias para contar, mas 
também, tem senso de dis- 


ciplina, pois ele era um ver- 
dadeiro educador acima de 
tudo, como tantos outros 
profissionais que traba- 
lham por amor. 

O educador físico tam- 
bém tem uma linda área, 
na qual eu atuo, que fica en- 
tre a preparação física, con- 
dicionamento físico e a rea- 
bilitação. Muitas vezes em 
parceria com médicos e fisio- 
terapeutas, ate mesmo com 
psicólogos e nutricionistas, 
atuamos onde é necessário, e 
o papel multidisciplinar faz 
toda a diferença no alcance 
dos objetivos estipulados. 

Além disso tudo, há 
áreas como as recreati- 
vas, ginastica em empre- 
sas (laboral), a performance 
esportiva, o trabalho de al- 
to nível nos mais variados 
esportes, a educação física 
escolar, e por aí vai. Outra 
linda área é a acadêmica, 
pesquisas científicas. O la- 
do pratico da Educação Fí- 
sica é deliciosos, mas o lado 
cientifico é de suma impor- 
tância, principalmente pa- 
ra áreas como a da saúde. 

Eis uma profissão que é 
capaz de fazer a diferença 
na vida de uma pessoa. Há 
um lado energético, alto as- 
tral, que impacta positiva- 
mente e que geralmente é o 
que traz a pessoas de volta 
ao treino ou esporte. Trazer 
movimento e saúde para a 
vida das pessoas não tem 
preço. Muita saúde a todos. 


LICIANA ROSSI é pós-graduada em 
Treinamento Desportivo (Unicamp), 
Exercícios Corretivos (Academia 
Nacional de Medicina Esportiva 

dos USA), CHEK Practitioner2, 
HolisticLifestyle Coach2, CHEK 
Institute/USA, L.PF. Specialist e 
graduanda SomaTraining/ELDOA-USA. 


a de arquitetura 


oferecer uma contunden- 
te surpresa: a escada que 
se iniciava quase na calça- 
da estava pendurada, no 
ar, para acessar o escritó- 
rio acima, independente da 
casa. Seus elementos de vo- 
lume e desenho das esqua- 
drias, somados aos jardins 
e aos corretos revestimen- 
tos deixaram uma arqui- 
tetura que mostrou como 
foi que se vivia ou quería- 
mos viver nesse tempo. À 
casa está lá!Não vem tendo 
o cuidado que sempre teve, 
perdeu o sentido de morar, 
o ambiente mudou, mas se- 
ria muito legal que isso re- 
vivesse!!! Outra casa que me 
chamava a atenção é a que 
fez para o Drº Nicolino De 
Lucca, na rua do Rosário, 
número 809. Essa também 
com seus ladrilhos geome- 


trizados como Volpi, ou os 
concretistas ou Atos Bul- 
cão. Está lá ainda como um 
exemplo do que foi muito 
apreciado. Outra casa espe- 
cial foi a da filha, Claudia 
De Lucca e Gaetano, na Ma- 
lota. Um monolito constru- 
ído no jardim que tem a ver 
com o Regoleta, Barragan 
e arquitetos mexicanos. O 
jardim feito pra esse mono- 
lito foi da Suzana Traldi. 
Uma exposição de par- 
te de seus trabalhos pode ser 
apreciada no espaço de expo- 
sições do complexo Fepasa até 
dia 9 de setembro, vale a pena 
pelos projetos e a oportunida- 
de de entender o que é a arqui- 
tetura desse decano Araken. 


EDUARDO CARLOS PEREIRA, 
arquiteto desde 1973, prêmio Instituto 
de Arquitetos do Brasil 2019 e 1986. 
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EM ANDAMENTO Entre as obras estão o Centro Médico de Especialidades, o complexo viário e o centro de segurança 


Prefeitura faz Investimentos 


de R$ 80 mi na região sul 


DIVULGAÇÃO/PM)] 


DA REDAÇÃO 
grupo.editoresO)jj.com.br 


Os investimentos nas 
obras em andamento na re- 
gião sul da cidade, soma- 
dos, chegam perto de R$ 80 
milhões, segundo informa- 
ções da Prefeitura de Jun- 
diaí. Entre as principais 
obras estão o complexo viá- 
rio e o Centro Médico de Es- 
pecialidades e Pronto Aten- 
dimento Vila Progresso 
(antigo prédio da UPA). 

Ontem (2), o prefeito 
Luiz Fernando Machado 
(PSDB), gestores e vereado- 
res vistoriaram algumas 
obras. A primeira visita 
foi o Centro de Segurança 
e Urgência e Emergência, 
que sediará Guarda Muni- 
cipal, Defesa Civil, e Servi- 
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência e Emergência 
(Samu), Serviço de Atendi- 
mento a Pacientes Especiais 
e Crônicos (Saec) e o centro 
de monitoramento do Trân- 
sito. A previsão de entrega é 
no final do ano que vem. 

“Jundiaí caminha na di- 
reção para ser, cada dia mais, 
uma cidade inteligente emto- 
das as áreas — e na segurança 
não é diferente. Investir em 
espaços adequados, com inte- 


Prefeito, gestores e vereadores em visita à obra do Centro de Segurança e Urgência e Emergência 


ligência e tecnologia de pon- 
ta traz benefícios para toda a 
população. Temos dedicados 
esforços para que a cidade se- 
ja boa para todas as pessoas, a 
começar pelas crianças”, co- 
mentou o prefeito. 

“O prédio da GM te- 
rá 1.743 mx:; em alvenaria 


ATENTADO À CRISTINA KIRCHNER 


“Graves falhas”, diz jornal argentino 


A tentativa de assassina- 
to da vice-presidente argen- 
tina na noite de quinta-feira 
(1) colocou em evidência o 
que o jornal La Nación cha- 
mou de “graves falhas da 
Polícia Federal”, o que teria 
permitido que o agressor fi- 
casse a poucos centímetros 
de Cristina Kirchner. 

Embora o número de se- 
guranças de Cristina fosse 


Mais de 150 milhões 
vão às urnas 
Daquia30 dias, no dia 2 de 
outubro, eleitoras e eleito- 
res escolherão represen- 
tantes para os cargos de 
deputado federal, depu- 
tado estadual ou distrital, 
senador, governador e 
presidente da República. 
No total, são 156.454.011 
brasileiros distribuídos 
entre 5.570 cidades do país, 
incluindo o Distrito Fede- 
rale Fernando de Noronha, 
e 181 localidades no exte- 
rior. Para estas eleições foi 
registrado um aumento 
de 6,21% do eleitorado em 
comparação com a última 
eleição geral, realizada em 
2018, quando 147.306.275 
pessoas estavam habilita- 
das para votar. 


Maioria dos 
eleitores é mulher 

O eleitorado brasileiro é 
majoritariamente com- 
posto por mulheres. Elas 
correspondem a 52,65% do 
total apto a votar nas Elei- 
ções 2022. Já os homens so- 
mam 47,33% dos votantes. 
Este ano, serão mais de 2 
milhões eleitores jovens, 
entre 16 e 17 anos; e quase 
15 milhões eleitores com 
mais de 70 anos, cujo voto 
é facultativo. Somam-se ao 
grupo de eleitores idosos 
184.330 votantes com 100 
anos ou mais. Pessoas na 
faixa dos 25 aos 44 anos 
correspondem a 40,72%. 


maior nos últimos dias, não 
havia um cordão de con- 
tenção que impusesse uma 
distância entre o público e 
a vice-presidente, medida 
que teria deixado o atirador 
mais longe de seu alvo. 

Os policiais federais que 
faziam a segurança de Cris- 
tina estavam à paisana e, “ao 
invés de monitorar o ambien- 
te para procurar qualquer 


com quatro andares (tota- 
lizando 8.498,30 m«.:.), com 
elevadores e academia pa- 
ra guardas e agentes, além 
de estacionamento para vi- 
sitantes”, lembra o coman- 
dante da GM], Benedito 
Marcos Moreno, que frisa 
ainda a criação do Centro 


possível ameaça, se dedica- 
ram a olhar para a vice-pre- 
sidente, em atitude passiva e 
apenas para conter os mani- 
festantes”, escreveu o repór- 
ter Gustavo Carabajal. 

A Justiça classificou o 
atentado, cometido pelo 
brasileiro Fernando Andrés 
Sabag Montiel, como ten- 
tativa de homicídio, e afir- 
mou que ele está em condi- 


Integrado de Controle e Co- 
municação (CICCOM) que 
integrará os outros órgãos 
envolvidos no complexo, 
como o setores do trânsito 
da cidade, além da Guarda 
Municipal, o SAMU/SAEC 
e a Defesa Civil, que serão 
alocados no complexo. 


ções de depor. 

Em sua casa foram en- 
contradas 100 balas em du- 
as caixas de 50 projéteis, 
além de sua identidade e do- 
cumentos de sua namorada 
-a polícia chegou ao local, 
na cidade-satélite de Bue- 
nos Aires San Martín, após 
a dica de uma pessoa que foi 
à delegacia de madrugada. 

Folhapress 


PELA ORDEM 


REDES SOCIAIS 


a | 


O prefeito foi recebido pelos alunos da Emef Lázaro Gago 


Prefeito Luiz Braz visita escola 

O prefeito de Campo Limpo Paulista, Luiz Braz (PSDB), acompa- 
nhou de perto as melhorias na Emef Lázaro Gago, no Campo Verde. 
“Muitas lembranças foram inevitáveis. Essa foi a primeira escola 
que municipalizamos em 1997. Ver as crianças ocupando cada 
espaço dáa certeza do quanto vale a pena investir na educação. 
Lembrei dos campo-limpenses que começaram a vida acadêmica 
alie hoje estão produzindo muito para o Brasile para o mundo” 


Cresce pedido 

de nome social 

O número de pessoas trans- 
gênero, transexuais etra- 
vestis que pedem a inclusão 
do nome social no título au- 
mentou. Em 2018, eram 7.945 
eleitores. Agora, são 37.646. 
Desses, 20.129 se identificam 
com o gênero feminino e 
17.517 com o masculino. 


TSE já julgou sete 
presidenciáveis 

Até ontem (2), a Justiça Eleito- 
ral havia julgado a candida- 
tura de sete presidenciáveis. 
Faltam ainda: Lula (PT), Jair 
Bolsonaro (PL), Eymael (DC), 
Soraya Thronicke (União 
Brasil) e Pablo Marçal (Pros). 
Até agora, apenas Roberto 
Jefferson (PTB) foi indeferido. 


Várzea: atos cívicos 
serão nas escolas 

A Prefeitura de Várzea Paulis- 
ta divulgou ontem (2) que os 
atos cívicos em comemora- 
ção ao 7 de Setembro serão 
apenas nas escolas munici- 
pais (Cemeis), que preparam 
atividades diferenciadas para 
alunos e comunidade. De 
acordo com a prefeitura, cada 
unidade escolar desenvolveu 
seu cronograma conforme 
suas particularidades, rea- 
lidades e com os conteúdos 
abordados no decorrer do se- 
mestre. O objetivo das ações 
é fortalecer o vínculo entre a 
comunidade e a escola, além 
de aproximar as famílias das 
atividades desenvolvidas 
pelos estudantes. 
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No meu entender é 
mais um abuso do 
TSE. Estão tomando 
mais medidas que 
prejudicam sempre 
o nosso lado 


3) 


Jair Bolsonaro 
Presidente da República, 
sobre proibição do celular na 
cabine de votação 


COMPLEXO VIÁRIO 

A menos de um quilô- 
metro do Centro de Segu- 
rança está a construção do 
complexo viário da região 
sul, que soma R$ 30 mi- 
lhões (R$ 23 milhões de re- 
passe do Estado e R$ 7 mi- 
lhões de contrapartida do 
município) em investimen- 
toea previsão para o térmi- 
no é de 18 meses - não deve 
ser entregue nesta gestão. 

O complexo contará 
com viaduto, alças e túnel 
para a interligação da ave- 
nida 14 de Dezembro com 
a avenida Samuel Martins 
e Estrada Velha. Nesta se- 
mana, os motoristas co- 
meçaram a usar o desvio 
provisório durante o perí- 
odo de construção. 

Ainda contemplam osin- 
vestimentos na região - com- 
posta pelos bairros Agapea- 
ma, Bonfiglioli, Castanho, 
Jardim do Lago, Maringá, 
Santa Gertrudes, Terra No- 
va, Vianelo, Vila Arens, Vila 
Progresso, Vila Rami entre 
outros - cerca deR$ 17 mi- 
lhões para a construção do 
Centro Médico de Especia- 
lidades e Diagnóstico que 
funcionará junto com Pron- 
to Atendimento (PA). 

Fonte: Prefeitura de Jundiaí 


POLÍTICAQ)J.COM.BR 


ELEIÇÕES 


TSE encerra 
lacração 
das urnas 


O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) concluiu on- 
tem (2) a cerimônia de as- 
sinatura digital e lacração 
das urnas. O evento atesta a 
integridade e a autenticida- 
de dos programas eleitorais 
que serão utilizados nas ur- 
nas eletrônicas e demais 
equipamentos nas eleições. 

O presidente do TSE, Ale- 
xandre de Moraes, destacou 
que neste ano houve um nú- 
mero maior de pessoas e ins- 
tituições interessadas em 
acompanhar a solenidade 
presencialmente comparado 
a pleitos anteriores. 

“Isso legitima e demons- 
tra que a Justiça Eleitoral 
atua de forma pública, trans- 
parente, e de que confia em 
seus sistemas”, disse Moraes. 
“Não há nada de secreto na 
Justiça Eleitoral, a única coi- 
sa secreta e sigilosa é o voto 
da eleitora e do eleitor” 

A cerimônia é um even- 
to público que ocorre a cada 
eleição e marca o fim da eta- 
pa de desenvolvimento e ins- 
peção dos sistemas eleitorais. 
Durante a cerimônia, que te- 
ve início na segunda-feira 
(29), técnicos do TSE compi- 
lam as versões definitivas de 
todos os programas e apre- 
sentam o resultado final para 
uma última conferência pe- 
las dezenas de entidades fis- 
calizadoras da eleição. 


REPRODUÇÃO 


Vídeo do momento do ataque circulou pelas redes sociais 


Barreira antidrone 
no 7 de setembro 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) prepara uma operação 
para garantir a segurança do 
tribunale dos ministros no 7 
de Setembro. O site UOL apu- 
rou que os trabalhos vão de 
monitoramentos de ameaças 
a barreiras, inclusive antidro- 
nes, que serão montadas nos 
arredores da Corte. 


'Mandei uma 
notinha. Lamento” 
O presidente Jair Bolsona- 
ro (PL) comentou ontem 
(2) o atentado à Cristina 
Kirchner. Questionado, 
disse apenas “lamentar”. 
Também afirmou que “já 
tem gente querendo colo- 
caro caso na conta dele” e 
relembrou a facada sofrida 
por ele durante a campa- 
nha presidencial em 2018. 
“Mandei uma notinha, eu 
lamento”, disse, afirmando 
que o atirador não sabia 
mexer com arma. 


Governador foi ameaçado 

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo 
Garcia (PSDB), está fazendo campanha com colete à prova 
de balas. Segundo interlocutores do governo, a decisão foi 
tomada depois de interceptações telefônicas do Serviço 

de Inteligência da Secretaria de Assuntos Penitenciários e 
a descoberta de um bilhete com ameaças do PCC (Primeiro 


Comando da Capital). 


DIVULGAÇÃO 


Governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) 
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SETEMBRO AMARELO Há prevalência de tentativas entre mulheres e consumados entre homens 


Em seis meses, 215 
tentativas contra a vida 


LUANA NASCIMBENE 
InascimbeneQ)jj.com.br 


Durante o Setembro 
Amarelo, mês dedicado à 
prevenção do suicídio, o 
alerta é para a incidência 
de casos de violência auto- 
provocada e suicídios con- 
sumados em Jundiaí. Indi- 
ces que merecem atenção o 
ano todo. De janeiro a julho 
deste ano, Jundiaí registrou 
215 tentativas de violência 
autoprovocada (tentativa 
de suicídio), número que in- 
dica tendência de aumento 
em relação ao ano passado, 
com 289 notificações no to- 
tal (de janeiro a dezembro). 
Em relação aos consuma- 
dos, foram 16 ocorrências 
até julho deste ano e 32 du- 
rante todo 2021, com predo- 
minância para homens en- 
tre 20a 59 anos. 

Considerando a média 
de ocorrências dos últimos 
cinco anos (2017-2021), Jun- 
diaí apresenta uma taxa 
de mortalidade por suicí- 
dio de 6,3 por 100 mil habi- 
tantes, o que exige atenção, 
mas o coloca numa con- 
dição similar a outros de 
mesmo porte. A qualifica- 
ção dos dados aponta para 
uma maior prevalência de 
tentativas de suicídio entre 
mulheres, de 15 a 39 anos, e 
uma maior prevalência de 
suicídios consumados en- 
tre homens, de 20 a 59 anos, 


DANIEL TEGON POLLI 
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Maria Bernadete é voluntária do Centro de Valorização da Vida 


os dados são da Unidade de 
Gestão de Promoção da Saú- 
de da Prefeitura de Jundiaí. 


SUPORTE 

O Centro de Valoriza- 
ção da Vida (CVV) atende 
de forma voluntária e gra- 
tuita todas as pessoas que 
querem e precisam conver- 
sar, sob sigilo, por telefone, 
e-mail e chat 24 horas por 
dia. A ONG oferece suporte 
e apoio emocional e é reco- 
nhecida em todo Brasil. 

Voluntária do CVV de 
Jundiaí, Maria Bernade- 
te Amaral Carneiro, de 62 
anos, ressalta que a unidade 
trabalha para que a valori- 
zação da vida e a prevenção 
ao suicídio seja o ano todo e 
não só em setembro. “Aten- 
demos por ligação, chat e e- 
“mail, de forma totalmen- 
te sigilosa e anônima. Este 


LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA 
Apostadores atrás 
dos R$ 180 mi 


Com prêmio estimado em 
R$ 180 milhões, as apostas pa- 
ra a Lotofácil da Independên- 
cia têm sido o destaque das 
Loterias Caixa para setembro. 
Em busca do prêmio, aposta- 
dores esperançosos já fazem 
filas nas lotéricas. O sorteio 
será neste sábado (10), com 
aposta mínima de 15 núme- 
rosa R$ 2,50. 

De acordo com a geren- 
te de uma lotérica no Centro, 
Karine Kauffmann, a procu- 
ra pela Lotofácil está come- 
cando agora. “As apostas fo- 
ram liberadas em agosto, mas 
a procura só começa a au- 
mentar próximo da data do 


sorteio, acredito que na próxi- 
ma semana o movimento vai 
ser ainda maior”, relata. 


ESPERANÇA 

O aposentado Ricardo 
Lange, de 74 anos, aposta 
toda semana na loteria e já 
chegou a receber cerca de 
R$ 1 mil. “Aposto com a es- 
perança de ganhar alguma 
coisa. Se os meus números 
forem sorteados, vou doar 
metade para as instituições 
de caridade”, relata. 

Como se trata de um con- 
curso especial, a Lotofácilnão 
tem prêmio acumulativo. 

Giovanna Vianna 


DANIELTEGON POLLI 


ro 


Segundo Karine Kauffmann, já começou a procura pelos volantes 


SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JUNDIAÍ E REGIÃO - CNPJ 54.1 35.728/0001-50 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Pelo presente Edital, nos termos da legislação pertinente, em especial o artigo 5º da Lei nº 14.010, de 10 de junho 
de 2020, que assegura a realização de assembleias por meios eletrônicos, ficam convocados todos os integrantes 


da categoria econômica representada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Jundiai e Região, por seus represen- 
tantes legais ou prepostos, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 09 de 
Setembro de 2022 — às 8h30m (oito horas e trinta minutos), de forma mista, ou seja, presencial e virtual, mediante 
cadastramento prévio, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1Aprovação da Pauta para fins de Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional 
dos comerciários em toda base representada por este sindicato na respectiva data-base; 

2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias profissionais diferenciadas nas respec- 


tivas datas-bases, 


3) Outorga de procuração para FECOMERCIO SP negociar diretamente com a entidade representativa da categoria 
profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio; 
4) Outorga da procuração para FECOMERCIO SP negociar diretamente com a FECOMERCIÁRIOS a Convenção 


Coletiva de trabalho, ou propor dissídio coletivo. 


5) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as categorias profissionais acima elencadas; 


6) Aprovação da contribuição negocial patronal. 


Não havendo, na hora acima indicada, número legal para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, 
a Assembleia será realizada trinta minutos após em segunda convocação, com qualquer número de presentes. 

Cadastramento prévio: a discussão e a votação dos assuntos em pauta são reservadas aos representantes legais 
ou prepostos das empresas integrantes da categoria, que deverão solicitar o link de acesso através do e-mail 
cadastroG)sincomerciojundiai.com.br, até às 16h (dezesseis horas) do dia anterior da Assembleia, prestando as 
seguintes informações: nome do participante, cargo, empresa, CNPJ e procuração. Após a validação dos dados, 
O link de acesso será enviado ao solicitante, Jundiai, 03 de Setembro de 2022. Edison Severo Maltoni - Presidente 


ano, em todo Brasil, as liga- 
ções já ultrapassaram três 
milhões e tendem a aumen- 
tar cada vez mais”, ressalta. 


ATENDIMENTOS 

O município conta com 
quatro Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps) que com- 
põem a Rede de Atenção Psi- 
cossocial (Raps), sendo dois 
serviços para adultos (Caps 
HI e Caps Il, um serviço pa- 
ra crianças e adolescentes 
(Caps Infanto-juvenil) e um 
serviço para pessoas com 
necessidades decorrentes do 
uso de álcool e drogas (Caps 
AD II). O Caps HI e o Caps 
AD III operam com funcio- 
namento 24hs, tendo con- 
dições de oferecer aos usuá- 
rios atendidos pelo serviço, 
nos momentos de agrava- 
mento do quadro, a hospita- 
lidade integral. 


ARBOVIROSES 
Região já soma mais de 1,8 mil 
casos de dengue neste ano 


DANIELTEGON POLLI 


A Região Metropolitana 
de Jundiaí (RM]) já registrou 
neste ano mais de 1,8 mil ca- 
sos de dengue. O município 
com maior incidência é Jun- 
diaí, com 837 casos confir- 
mados, seguido de Várzea 
Paulista, com 746. Louveira 
tem 125 registros e Itupeva 
108 neste ano. Jarinu, Cabre- 
úva e Campo Limpo Paulis- 
ta não responderam até o fe- 
chamento desta edição. 

Em Jundiaí, dos 837 ca- 
sos, 621 foram infectados no 
município e 216 são importa- 
dos. O bairro com maior nú- 
mero de casos até o momento 
é o Santa Gertrudes (60), se- 
guido pelo Anhangabaú (56), 
Agapeama (50) e Centro (48), 
além de outros 60 bairros que 
também têm casos na cidade. 


CUIDADOS 

Morador do Santa Ger- 
trudes, o mecânico Rodolfo 
Antonio Alvers diz ter pre- 
caução com água parada. 
“Tenho planta e rego, mas 
não tem nada embaixo do 
vaso. Só tem água parada 


As equipes que com- 
põem os Caps são multi- 
disciplinares, sendo com- 
postas por enfermeiros, 
psicólogos, terapeutas ocu- 
pacionais, médicos, técni- 
cos de enfermagem, assis- 
tentes sociais, entre outros. 
Hoje, as unidades funcio- 
nam com portas abertas, 
sem necessidade de agenda- 
mento prévio, ou encami- 
nhamento de outro serviço 
para acolhimento. 

Além destes equipa- 
mentos estratégicos, di- 
recionados aos casos de 
maior complexidade, a 
Raps de Jundiaí também 
contempla 35 Unidades 
Básicas de Saúde. Assim, 
o atendimento às pessoas 
que apresentam sofrimen- 
to psíquico também pode 
se dar nestes pontos da re- 
de, com equipe multipro- 
fissional, sendo composta 
por psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, psiquiatras, 
assistentes sociais, educa- 
dores físicos, nutricionis- 
tas e fisioterapeutas. 


SERVIÇO 

CVV: O Centro de Valorização 
da Vida (CVV) oferece atendi- 
mento gratuito e sigiloso por 24 
horas através do telefone 188. 
Para quem se identifica mais 
comaescrita,o chate o e-mail 
também estão disponíveis no 
site https://www.cvv.org.br. 
CAPS: Informações 156 


aqui do cachorro, mas troco. 
A gente tenta manter orga- 
nizado o máximo possível. 
Não vejo nada errado pelo 
bairro também. Se eu vejo 
uma lata com água, algo as- 
sim, eu mesmo viro” 
Comerciante, Eduardo Fa- 
rinha também evita acúmu- 
lo de água. “Tinha bastante 
vaso nos fundos de casa, mas 


VARÍOLA DOS MACACOS 


Jundiaí chega a 22 casos confirmados 


Unidade de Gestão de Pro- 
moção da Saúde (UGPS), por 
meio da Vigilância Epide- 
miológica (VE), informa que 


Jundiaí registra 22 casos de 
varíola dos macacos em resi- 
dentes no município. Os re- 
sultados foram recebidos até 


EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021854-52.2018.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara Civel, do Foro 
de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDERSON MARCOS DE JESUS, 
CPF 248.659.988-61, que lhe foi proposta uma ação MONITÓRIA por parte de CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO 
S.A,, alegando em sintese: objetivando o recebimento do valor de R$ 9.826,97 (dez/2018), acrescidos de juros e correção monetária; referente 
ao débito das faturas nºs 306584402 e 310562031, nos valores de R$ 3.136,34 e R$ 4.479,44, respectivamente, oriundas do Contrato Termo de 
Adesão, para prestação de serviço de passagem e cobrança em pedágio. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 


sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. ADVERTÊNCIA: Fica o Réu advertido de que terá, findo o prazo do edital, 
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa na forma de embargos ou proceder ao pagamento da quantia especificada, devidamente 
atualizada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 701 do CPC/2015), 
ficando consignado que: 1) Será o Réu isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo; 2) Caso o mandado não seja 
cumprido no prazo nem os embargos sejam opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade (art. 701, 88 1º. e 2º. do CPC/2015). Ainda, em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 25 de agosto de 2022, 


AMOR AO PRÓXIMO 


CIDADESG)J.COM.BR 


Leonardo se torna 
doador de órgãos 


A família de Leonardo 
Alves de Araújo, de 13 anos, 
vítima de atropelamento 
no domingo (28), autorizou 
a doação de coração, pul- 
mões, fígado, rins, pâncreas 
e córneas após confirmação 
da morte encefálica. A cap- 
tação foi ontem (2) no Hos- 
pital São Vicente de Paulo 
(HSV) com auxílio do Aguia 
da Polícia Militar. 

Com o suporte da Co- 
missão Intra Hospitalar de 
Transplantes (CIHT) do HSV, 
coração e pulmão seguiram 
para o Hospital Albert Eins- 
tein, em São Paulo. Fígado e 
rins seguiram para o Hospi- 
tal de Clínicas da Unicamp, 
em Campinas, pâncreas para 
o Hospital Bandeirantes, em 
São Paulo e as córneas para o 
Banco de Olhos de Sorocaba. 

A mãe de Leonardo, Ju- 
liana Alves de Souza, diz 
que a decisão não é fácil, 


: a 


- Mini pm 


Os órgãos do adolescente foram levados com auxílio do Águia 


PES +. 


Maria Aparecida Vilela não usa pratinhos embaixo das plantas 


a gente cimentou tudo, não 
acumula água. Garrafa vazia 
só guardo em lugar fechado, 
não tem pneu velho ou vaso. 
Na rua tem conservação, só 
nas vielas que às vezes jogam 
entulho, mas não demora 
muito para o caminhão reco- 
lher. Quem pega recicláveis 
também passa direto” 

A dona de casa, Maria 


ontem (2), enviado pelo Insti- 
tuto Adolfo Lutz. 

Homem, 51 anos, início dos 
sintomas em 19, procurou por 
atendimento no dia 27 e tem 
histórico de viagem recente ao 
interior do Estado. Segue em 
isolamento, sem necessidade 
de internação e sem casos se- 
cundários, até o momento. 

O vírus pode entrar no 
corpo por lesões da pele, pe- 
lo sistema respiratório ou 


mas que pela personalidade 
do filho acredita que foi a de- 
cisão correta. “O Leo era um 
garoto bom, gostava de aju- 
dar as pessoas, por isso te- 
nhoa certeza de que ele acei- 
taria a doação”, relata. 

O enterro será neste sábado 
(3), às 11h, no Cemitério Nossa 
Senhora do Montenegro. 


DOAÇÃO 
Para doar os órgãos é 
necessário que a famí- 
lia do paciente autorize, 
por isso, a recomendação 
é que o assunto não seja 
um tabu. Conversar sobre 
o tema faz com que no mo- 
mento deliciado como o 
óbito a decisão familiar se 
torne mais fácil, com base 
na vontade do paciente. 
Da Redação 


Leia mais na versão 
on-line do JJ (jj.com.br) 
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Aparecida Vilela e o mari- 
do, o motorista Paulo Pru- 
dêncio Vilela, reparam que 
água parada é perigo. “Te- 
mos plantas, mas tudo sem 
pratinho. Se deixar água pa- 
rada, inseto já bota ovo e dá 
os bichinhos. E uma coisa 
muito perigosa, cuido bem 
da limpeza”, diz ela. 


REGIÃO 
Não houve registro de zi- 
ka em nenhum município da 
região, mas, além dos casos de 
dengue em Jundiaí, há qua- 
tro casos de chikungunya, 
todos importados. Em Várzea 
Paulista, não há registro de 
chikungunya e dos casos de 
dengue, 740 são autóctones e 
6 importados. Louveira tam- 
bém não tem registro de ou- 
tras doenças transmitidas pe- 
lo Aedes aegypti. Na cidade, 
110 casos foram contraídos 
no próprio município e 15 
pacientes foram contamina- 
dos em outras cidades. Itupe- 
va também não registra chi- 
kungunya neste ano. 
(Nathália Sousa) 


pelos olhos, nariz e boca. Os 
sintomas incluem erupções 
cutâneas, febre, dor de cabe- 
ça, dor nas costas ou mus- 
culares, inflamações nos 
nódulos linfáticos, calafrio 
e exaustão. Há vacina para 
a doença, porém ainda não 
está disponível no Brasil. 
Fonte: Prefeitura de Jundiai 


Leia mais na versão 
on-line do JJ (jj.com.br) 
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POLÍCIA 


RONDA POLICIAL 


NOTAS: POLÍCIA 
E PREFEITURA 


Procurada para falar so- 
bre a decisão, a Delega- 
cia Seccional de Jundiaí 
informou ao Jornal de 
Jundiaí que foi intimada 
pela Justiça quanto à de- 
terminação judicial e que 
não fará mais operações 
desse tipo. 

A prefeitura, por sua vez, 
informou: “O município 
de Jundiaí informa que 
tem sua atuação baseada 
nos princípios da legali- 
dade e da transparência, 
razão pela qual, embora 
ainda não tenha conheci- 
mento formal do referido 
processo, acolhe e cum- 
pre toda decisão judicial. 
Contudo, esclarece desde 
logo que as ações com 
foco nas pessoas que es- 
tão em situação de vul- 
nerabilidade e de risco, e 
que ficam concentradas 
em alguns pontos nas 
ruas da cidade, são rea- 
lizadas de maneira inte- 
grada entre as Unidades 
de Gestão de Promoção 
da Saúde e Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
com apoio da Guarda 
Municipal de Jundiaí e ou- 
tros órgãos e instituições, 
incluindo entidades da 
sociedade civil. No Bair- 
ro Ponte São João, todas 
as ações são realizadas 
pela municipalidade têm 
por finalidade oferecer 
assistência à saúde e 
apoio social, de forma a 
amparar as pessoas em 
situação de rua e restabe- 
lecer o vínculo com suas 
respectivas famílias, en- 
caminhando, quando ne- 
cessário, o paciente para 
os equipamentos munici- 
pais para tratamento”. 


NECROLOGIA 


GENESIO DOS SANTOS 
APARECIDA, 69 anos, 
casado. Sepultado no 
Cemitério Memorial 
Parque da Paz. 


JACI SANTOS SILVA DE 
CASTRO, 69 anos, casado. 
Sepultado no Cemitério 
Nossa Senhora do Mon- 
tenegro. 


VITA ANDREAZZA LAU- 
RINDO, 84 anos, divor- 
ciado. Sepultado no 
Cemitério Memorial Par- 
que da Paz. 


LUZIA FERREIRA DA 
ROCHA, 65 anos, viúva. 
Sepultado no Cemitério 
Nossa Senhora do Mon- 
tenegro. 


GERALDO PEGO DOS 
SANTOS, 68 anos, casado. 
Sepultado no Cemitério 
Nossa Senhora da Pieda- 
de, em Várzea Paulista. 


O Velório Municipal infor- 
ma sobre 05 óbitos, auto- 
rizados pelas famílias. 


POLÍCIAQ)J.COM.BR 


Justiça proibe operações 
“contra” moradores de rua 


FÁBIO ESTEVAM 
festevamQO)jj.com.br 


A Prefeitura de Jundiaí, 
por meio da Guarda Muni- 
cipal, e a Polícia Civil da ci- 
dade estão proibidos pela 
Justiça de promoverem no- 
vas operações de recolhi- 
mento de moradores de rua 
para os conduzirem à dele- 
gacia, a exemplo do que foi 
feito recentemente em duas 
ocasiões, na cracolândia da 
Ponte São João/Vila Apare- 
cida/São Camilo. 

As duas operações fo- 
ram consideradas “ilegais, 
inconstitucionais e me- 
diante abuso de autorida- 
de, coagindo, discriminan- 
do e ferindo o direito de ir 
e vir das pessoas em situa- 
ção de vulnerabilidade so- 
cial, com o pretexto de que 
as ações foram realizadas 
com objetivo de ofertar ser- 
viços sociais e, principal- 
mente, checar anteceden- 
tes criminais”. 

A decisão, do juiz Mau- 
ricio Garibe, com parecer 
favorável do Ministério 
Público (MP), foi em aten- 
dimento a pedido de habe- 
as corpus coletivo feito pela 
Defensoria Pública de Jun- 
diaí, em favor de se garan- 
tir o direito constitucional 


DISCRIMINAÇÃO 


Defensoria e Justiça falam em 


Em documento encami- 
nhado à Justiça, a Defen- 
soria justificou: “por todo 
o exposto, requer a Defen- 
soria Pública, em favor dos 
pacientes, a concessão da 
ordem de habeas corpus 
coletivo liminarmente, eis 
que presentes seus pressu- 
postos, e no mérito, a fim 
de que haja a concessão da 
ordem coletiva de habeas 
corpus aos pacientes, com a 
imediata expedição de sal- 
vo-conduto aos pacientes, 
garantindo que eles pos- 
sam permanecer em qual- 
quer local de uso comum do 
povo e em qualquer horá- 
rio, não sendo admissíveis 
remoções contra suas von- 
tades, salvo se em flagran- 
te delito ou por ordem judi- 
cial, vedando-se qualquer 
prisão/apreensão simples- 
mente por estarem em si- 
tuação de rua e para serem 
encaminhados ao distrito 
policial para realização de 
checagem de antecedentes 
criminais ou prisão para 
averiguação. No mérito, re- 
quer a concessão da ordem, 
confirmando-se a liminar”. 

O responsável pela De- 
fensoria Pública de Jundiaí, 
Fábio Sorge, conversou com 
o JJ e classificou as opera- 
ções como “recolha alea- 
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Aúltima operação foi realizada dia 25 de agosto na cracolândia da Ponte São João e contou com a Polícia Civilea GM 


de ir e vir dos cidadãos em 
questão, para que não se- 
jam mais realizadas opera- 
ções desse tipo, provocando 
constrangimento à maio- 
ria dos abordados, uma vez 
que, em duas operações, de 
mais de 80 pessoas em situ- 
ação de rua, conduzidas ao 
DP, apenas uma constou co- 
mo procurada da Justiça. 

A Defensoria também 
pediu, e a Justiça concor- 
dou, que as ações policiais 


tória de pobres” nas ruas. 
“Nosso ponto é: se o mora- 
dor de rua ou qualquer ou- 
tro cidadão, cometer um 
crime, ele tem que ser preso 
em flagrante ou por ordem 
judicial (mandado de pri- 
são). E se houver fundada 
suspeita sobre determinada 
pessoa, que seja cumprido 
procedimento de aborda- 
gem pela polícia. O que não 
pode é pegar essas pessoas 
na rua, aleatoriamente, só 
porque são pobres, sem sus- 
peita de nada, coloca-las em 
um ônibus contra sua von- 
tade, e levá-las para uma de- 
legacia, com o pretexto de 


sejam feitas dentro da lega- 
lidade, com prisões em fla- 
grante, mandados de prisão 
ou abordagens com funda- 
da suspeita. 


ENTENDA 

A Polícia Civil e a Prefei- 
tura de Jundiaí (por meio 
da Guarda Municipal) lo- 
taram ônibus com morado- 
res de rua que vivem na cra- 
colândia e os levaram para 
a Delegacia de Investiga- 


consultar antecedentes cri- 
minais. Isso é abuso de au- 
toridade”, disse ele. 


A DECISÃO DA JUSTIÇA 

Em sua decisão, Maurí- 
cio Garibe concedeu o ha- 
beas corpus: “é sabido que a 
Constituição Federal esta- 
belece conceder-se-habeas 
corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaça- 
do de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade 
ou abuso de poder. Trata-se 
de garantia individual, ou 
seja, um remédio jurídico 
destinado a tutelar a liber- 


ções Gerais (DIG) e 3º DP, 
respectivamente nos dias 
13 de julho e 25 de agosto, 
em operações que, segundo 
eles, tinham como objetivo 
ofertar assistência social e 
checar antecedentes crimi- 
nais, para saber se, entre os 
abordados, havia pessoas 
procuradas pela Justiça. 
Após a segunda opera- 
ção (dia 25), a Defensoria 
Pública, julgando a inicia- 
tiva como discriminatória, 


dade física do indivíduo, a 
liberdade de ir, ficar e vir, 
tendo por finalidade evitar 
ou fazer cessar a violência 
ou a coação à sua liberdade 
de locomoção decorrente 
de ilegalidade ou de abuso 
de poder. Com efeito, a Car- 
ta Magna propõe garantir 
ao cidadão o livre trânsi- 
to, enquanto lícita sua con- 
duta. Consta dos autos que, 
conforme notícia obtida 
no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Jundiaí, 'Po- 
lícia Civil faz operação na 
Ponte São João, com apoio 
da GM. E é em tal particu- 
lar aspecto que a ação da 


DIVULGAÇÃO 
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sem que houvesse fundada 
suspeita para as abordagens 
e condução coletiva deles à 
DIG, entrou com pedido de 
habeas corpus para garan- 
tir que não sejam mais fei- 
tas ações desse tipo. 

A Defensoria usou, in- 
clusive, como base para en- 
riquecer o pedido, matéria 
publicada pela própria pre- 
feitura em seu site oficial, 
promovendo a ação, consi- 
derada ilegal. 


abuso 


autoridade coatora mostra- 
-se inconstitucional, nota- 
damente por, sob a alega- 
ção de oferta de apoio por 
meio de serviços sociais e 
de assistência à saúde, ma- 
nejar o encaminhamen- 
to de cidadãos para a Dele- 
gacia de Polícia, prevendo 
hipótese de prisão para 
averiguação, situação só 
comparável aos regimes de 
exceção. Diante do exposto 
e tudo mais que dos autos 
consta, julgo procedente o 
pedido formulado e conce- 
do a ordem de habeas cor- 
pus aos cidadãos em situa- 
ção de rua”. 
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D Ajudante de motorista 
com CNH B Totalgas ad- 
mite. Horário de trabalho: 
Segunda à sábado. Ofe- 
recemos: Salário + Vale 
Combustível + Vale Ali- 
mentação + Cesta Bási- 
ca + Benefícios. Residir 
em Jundiaí. Interessados 
enviar currículo para 
contatomtotalgas.com. 
br ou entregar na Rua 
Claudionor Walter Maret- 
ti, 95 - Vila Progresso. 


D ANALISTA ADM 
PESSOAL, com exp. 
em escritorio contabil 
e conhecimento e-so- 
cial e sistema Cont 
matic. Encaminhar CV: 
selec.contabil.jdicogmail. 
com 


d Empresa contrata 
início imediato, pessoas 
gênero masculino para 
trabalharem na área de 
ajudante de produção 
das 7:00 as 3:00 , inte- 
ressados mandar currí- 
culo com foto no e-mail 
vendas(topmixcremes. 
com.br oportunidade 
para residente de Jundiaí. 


D Motorista letra D com 
curso MOPP Enviar cur- 
rículo WhatsApp (11) 
99931-3609 para Renan. 


D Panificadora no Bairro 
Jardim das Tulipas. Con- 
trata para início imediato. 
Ajudante Geral Enviar 
currículo para e-mail: 
pf-tudibao(dgmail.com 


DPrecisa-se de 1/2 
oficial marceneiro e aju- 
dante de marcenaria, 
enviar CV para contatoo 
idealmoveisnet. com.br 


D PERSOL PERSIANAS 
ESTÁ CONTRATANDO 
ASSISTENTE COMER- 
CIAL SALARIO R$ 
2.200,00 ALIMENTAÇÃO 


NO LOCAL + VT. SEG VAGA PA RA À 


A SEX — NECESSÁRIO 
EXPERIENCIA NA FUN- 
ÇÃO ENVIAR CV PARA 
FATURAMENTO JUNDIAO 
PERSOL.COM.BR 


DPERSOL PERSIA- 
NAS CONTRATANDO 
ALIMENTADOR DE 
PRODUÇÃO / AUXILIAR 
EXPEDIÇÃO SALARIO 
INICIAL R$ 1.700,00 ALI- 
MENTAÇÃO NO LOCAL 
+ VT. SEG Á SEX - NE- 
CESSÁRIO EXPERIÊNCIA 
NA FUNÇÃO ENVIAR CV 
PARA FATURAMENTO. 
JUNDIAIOPERSOL. 
COM.BR 


D Vaga para auxiliar ad- 
ministrativo em Jundiaí, 
Prado Comércio de Pro- 
dutos Alimentícios, início 
imediato. Interessados 
entrar em contato pelo 
telefone 11 99898-5950 


PAINEL DE VAGAS DE ESTÁGIO 


REQUISITOS: 
* ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
* TER CONDUÇÃO PRÓPRIA 
” RESIDIR NA REGIÃO DE VÁRZEA PAULISTA 
*” HABILITADO CATEGORIA D 


INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO COM 
PRETENSÃO SALARIAL PARA: 
michel rosabiadoro com, br 


ATÉ DIA 06/09 


Inigrnssadas dem emsnar & Portal do GEE, Eesçar por magas, indicar o código da vaga 0 ae insergror nã oportunidade ou sontalm mogga preiral (Ni) SQUID 430 


ENE ELÉTAICA tejo O 


d Várzea Paulista vendo 
casa ôminutos d banco 
Bradesco centro, 2dor- 
mitórios, 2suite, sala, va- 
randa, cozinha, lavande- 
ria, garagem salão 40m?, 
piscina, 2banheiros, pia, 
churrasqueira, espaço 
p/50 pessoas R$690 
mil. Tr: Financia, aceita 
permuta até R$350 mil 
carro até R$50 mil. Tr: 
(11) 97057-2515 
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b|| TÉCNICO EM SEGUBANÇA DO 
TRABALHO (S30804T] 


Parceria Regional: 


Jornal de Jundiai | Sesess nes sarceo 


fova 


Techno 
| MORA TECHMO IND E COM LTDA ADBAITE: 


Encaminhar os curriculos para o 
contatoinovatechno.com.br 


- Soldador TIG/MIG 
- 4 soldador TIG/MIG 
- Ajudante de produção 
- Controle de qualidade 
1/2 Oficial de controle 
- Caldeireiro Técnico 
com conhecimento 
em cálculos & peças 
técnicas. 
- Meio Oficial de 
Caldeireiro 


D CG 150 Fan Esi Flex 
2012 vinho com motor 
em ótimo estado, roda 
traseira, pneu e bateria 
novas, revisão em dia. 
Transferência paga. Tratar 


11 96192-0992 


] 11) o qn 


di alçies lasercomibr 


ELOY CHAVES CONTRATA: 
CABELEIREIRA 
C/ experiência e regime 
parceria e carteira de clientes 
AUZALIAR DE 
CABELEIREIRA 
[H] per iência 


ESTETICISTA 


e carteira de clientes 
MANICURE EXTENSÃO 
UNHAS 


8 carteira d de C| lentes 


2 1" semestre no periodo di 
1! DO da E LE 
roês. Bereáicis: Ma- 
aa guests Dido Prá 


TEDCO EM ADMINISTRAÇÃO 


SALÃO DE CABELEIREIRO NO 


C! experiência, regime parceira 


c' experiência, regime parceira 


anunciar ' 


TÉCHICO EM LOGESTICA (Ai a 


APRENDE! BIDÚSTRSA DA CARNE E AD- 
MIS TAAITAO Nessa, 


AUXILIAR DE 
LOGISTICA 


Emprisa multinacional do ramo da 
embalagens industriais localizada 
em Junia, procura candidatos com 
experiência para aluar na área de 
admngiraday logistica. 
Responsabilidades do carga: 

- Expedição de mercadorias, conferência 
e separação de pedidos, despacho nos 
correios, controle de envios; 

- Repebimento de mencadonas & 
materiais diversos, conferência & 
cortrole de entradas; 

- Sofcitação a controle da coletas /retes: 
- Miendimento e suporte ao chente; 

- Organização geral do sabor 
Raquisilos: 

- Possuir conhecimento em Excel, 

- Residir em Jundal. 
calário é benelicios compaliveis 
com à mercado. 

Enviar currículo para: 
curculo(yiromm. com.br 
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DENTRO DA 
EMPRESA OU 
EM CASA 


-Fresador Ferramenteiro 
«Tomeiro Ferramenteiro 
«Retificador Ferramentelro 
«Programador de tomo CNG 
Operador de torno CNC 
«(Iperador de centro de 
usinagem 
Necessário ter no mínimo 
3 anos de experiência, 


Interessados enviar 
CVparao e-mail: 


fernandoGopressil.com.br 


AÇOUGUE 
SAO JUDAS 
OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO 
VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE 
e BALCONISTA 
* AUXILIAR DE 
BALGUNISIA 
ENVIE SEU CURRÍCULO 
PELO WH IATS PP p 
1119405 1-3284 34 


Ê Dorma, Sula. Cotinha, WE, Lavandaria Oudatal, Edicula 
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111 Der, Sala, a Coina, NE. Linanderta, Garagem 


PARA TRABALHAR OPERADOR 


WWW.J].COM.BR 


AÇOS FAVORIT, tradicional dis- 
tribuidora de aços ferramenta, 
aços construção mecânica, 


aços comerciais, forjados, vi- 
gas, aços inox e tubos mecâni- 
cos, busca no mercado: 


DE 
PRODUÇÃO 


Interessados deverão 
enviar currículo para: 
camila.silvaofavorit.com.br 
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AUXILIAR 
DE 
ESTOQUE 


PREFERENCIALMENTE 
COM 


EXPERIÊNCIA. 
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3 700,00 + CONDOMINHO 
* dermilórios, sala. cominho, banbeiro. árba de cerviçõe | 
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Disk Modulinho 


1121300030 


11)98199-4 706 9 


Dobra de Metais | 


Soldas Especiais q 


2 1 Dorm. Gmta Coninha, WC Lavanderea 
Necessita Fiolormas. 
à FRHOGRESSO || 1] 
Plana,0? Dera, Sula Corina, Wi Quinta, Lovngria, 
ias Finaeia Otima Losaniração, 
| JAHELO = ES ADS Mi ma 
1º 3 Dorm. Saia Cozinha, WC Lavanderia, * 1ilbem, 
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(1 Deem. (1 Saito), Saia, Coxinha, 3 Wi: Área Gourmel, 
Piscina, Mini Cármpo, Cxsa em Construção. Aceita Pirmata 
LARA AU ARCADO — R$ 340.00 
Terreno cora 5.000! «com [Sm de Frenta pos tm de 
Fundos). Huminação Pública. lsbernel, sos Fundos Tam 
Lago + Mina de Água 


LOCAÇÃO 
APARTAMENTO PARQUE CIDADE JAREM IA | 
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? dormilórios, sala, coninha, banheira, área de SENIÇO O 


rapa de garigum cobbria 


awanderia q paragem 


CASA JARDIM ITAPÓ «RE 
* demélórica. sala, curinêa banir. nvandaria, quisgal 
e garagem com porido eleirósico | 


LA SÃO PAULO - R$ 1 


* dormiitetos, sato, coninha, banheiro, imranderia, 


pata, des pirata 
JARDIM DO LAGO - R$ 850,00 


1 dormitório, cn hankoiro. lavanderia, 


pena quintal & qaragam 
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CULTURA & THéo 


CULTURAG)J.COM.BR 


Sábado, 3 de Setembro de 2022 


TELEVISÃO 


Jojo Todynho apresenta 
na Central da Copa 


A cantora foi escalada pela Globo 
para apresentar, entre os meses 
de novembro e dezembro, o 
programa ao lado de Alex Escobar. 


DIVULGAÇÃO 


2023 Mesmo sem a certeza, escolas já começam preparativos para desfile 


Escolas de samba 
já definem enredo 


MARIANA CHECONI 
mcheconiB)jj.com.br 


Mesmo sem a certeza 
dos desfiles das escolas de 
samba em 2023, agremia- 
ções de Jundiaí definem os 
temas e os sambas-enredo e 
organizam festas para mos- 
trar os trabalhos aos foli- 
ões. A Unidade de Gestão de 
Cultura (UGC) informou 
que trabalha com a Liga das 
Escolas de Samba de Jun- 
diaí (Lijunes) para a cons- 
trução da agenda de 2023. 

A Leões da Hortolândia 
chega com o tema “Entre 
Becos e Vielas' para come- 


PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 


morar 18 anos de escola. O 
lançamento acontece nes- 
te sábado (3), às 19h, na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 235. 

A União do Povo não 
tem data para evento, mas 
já trabalha em um tema. 
“Nosso tema será festejos 
juninos/julinos e vamos 
ter uma novidade este ano. 
Vamos receber os carnava- 
lescos de Recife para aju- 
dar na composição”, reve- 
la o presidente Anderson 
Araújo (Lixão). 

A escola Império da Vi- 
la Maringá, que nasceu em 
2020 e ainda não pôde desfi- 
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lar por conta da pandemia, 
tem como tema as lutas, re- 
alidades e sonhos de uma 
comunidade. 

A União da Vila Rio 
Branco fala sobre a Amazô- 
nia. “Vai ter uma data, que 
não está definida ainda, 
mas será em setembro. Es- 
tamos trabalhando para fa- 
zer um Carnaval muito bo- 
nito”, conta o carnavalesco 
Laércio Mojola . 

A Arco-fris ainda não 
revelou o enredo para não 
estragar a surpresa, mas O 
presidente Fernando So- 
delli convida os foliões pa- 
ra o evento de lançamento, 


ACADEMIA DE LETRAS 


Djamila Ribeiro toma 
posse na instituição 


A escritora e filósofa assumiu 

a cadeira 28 da instituição, que 
pertencia a escritora Lygia Fagundes 
Telles, morta em abril deste ano. 


DIVULGAÇÃO 


Algumas escolas já programaram eventos para o lançamento 


no dia 24 de setembro, às 
19h30, na quadra da escola. 
“Esse evento é especial por- 
que o tema é o meu sonho 
de 35 anos”, revela. 

A escola Unidos da Zo- 
na Leste não tem nenhum 
evento definido ainda. O 
presidente Pedro Maciel ex- 
plica que o fato de não ter 
certeza sobre o Carnaval 


CINEMA 


influencia na rotina. “Não 
temos dinheiro para ficar 
gastando. O enredo será em 
homenagem ao meu pai, 
que foi presidente da escola 
por muitos anos”, explica. 
As escolas Marujos da 
Zona Sul, Caprichosos de 
Jundiaí e Mocidade Agape- 
ama não responderam até o 
fechamento da matéria. 


Moviecom Arte 
volta neste sábado 


O mês de setembro se- 
rá muito especial para os 
apaixonados pelo cinema. 
O Projeto Moviecom Ar- 
te, que coincidentemente 
começou em setembro de 
2007 depois de ficar para- 
do por mais de dois anos em 
função da pandemia, retor- 
na nesse primeiro final de 
semana de setembro com o 
filme “A Felicidade das pe- 
quenas coisas”. 

As sessões acontecem 
às 1lh da manhã aos sába- 
dos e domingos, e desde que 
iniciou há 13 anos mantem 
um público fiel. 

O Moviecom Arte é um 
projeto da Rede Movie- 
com, em parceria com a 
Produtora Temperos de Ci- 
nema, com o foco na exibi- 
ção de filmes independen- 
tes, ou seja, filmes fora do 
circuito comercial. 

Esses filmes normal- 
mente são exibidos nos cir- 
cuitos alternativos dos gran- 


des centros, como Reserva 
Cultural, Cine Belas Artes, 
Espaço Itaú entre outros. 

Na programação vá- 
rios títulos europeus, asiá- 
ticos, argentinos, brasilei- 
ros e americanos, mas não 
as grandes produções dos 
grandes estúdios. 

Já foram exibidos mais 
de 700 títulos, assistidos 
por mais de 5 mil pessoas. 

A nova programação ini- 
cia nesse sábado e domingo 
com o filme que foi indicado 
ao Oscar de 2022 de Melhor 
Filme Estrangeiro, e que 
chega agora ao Brasil. 


SERVIÇO 
Moviecom Arte 
Filme 'A Felicidade das 
pequenas coisas”. 
Data: Sábado (3) e domingo (4), 
as11h 
Local: Maxi Shopping, av. 
Antônio Frederico Ozanan, 
6000, Vila Rio Branco, 

Da Redação 


DIVULGAÇÃO 


“A Felicidade das pequenas coisas” será exibido neste sábado (3) 


ANIVERSARIANTES 


Djalma Francisco da Silv 


DIVULGAÇÃO 


HORÓSCOPO 


ÁRIES 

De pouco em pouco se faz mui- 
to, porém, esse não é seu estilo. 
Ainda assim, valeriaa pena você 
amadurecer e absorver da vida 
uma alternativa, porque nem 
sempre é melhor ser como a 
gente é. Háalternativas. 


TOURO 

Está tudo certo quando as 
coisas terminam bem, porque 
mesmo que você se divirta 
muito no caminho, e se entu- 
siasme, se os resultados se tor- 
nam contraproducentes todo 
o processo anterior será joga- 
do no lixo. Resultados. 


GÊMEOS 

Talvez não seja possível encon- 
trar o momento perfeito para 
você conversar sobre esses as- 
suntos que são de seu interesse, 
mas na faltado momento perfei- 
to, aproveite o melhor possível 
para fazer isso. Em frente. 


CÂNCER 

Ainda que pareça pouco e pe- 
queno tudo que acontece, vale- 
ria a pena você se envolver com 
carinho e atenção em cada uma 
das pequenas coisas que acon- 
tecem, porque lá na frente tudo 
se somará e surgirá a grandeza. 


LEÃO 

Reivindique o que considerar 
seu, para que as pessoas não 
avancem demais, invadindo 
o que sua alma entende que 
é território privado. É preciso 
colocar limites, porque assim 
você garante o mínimo de sere- 
nidade necessária. 


VIRGEM 

Apesar de quaisquer dúvidas 
e dilemas, melhor seria seguir 
em frente e colocar em prática 
o que você veio meditando nas 
últimas semanas. Sempre será 
melhor errar por tentar do que 
errar por não se atrever. 


LIBRA 

A experiência de vida humana 
é complexa, e não há como 
mudar isso. Se você precisar de 
descanso, reserve um tempo 
para isso, mas evite fazer pla- 
nos na tentativa de simplificar 
radicalmente sua existência. 


ESCORPIÃO 

Reunir as pessoas que fariam 
seus planos darem certo é a 
questão mais delicada do pro- 
cesso que conduzirá à vitória, 
porém, o grau de dificuldade 
há de servir para você valorizar 
devidamente toda a situação. 


SAGITÁRIO 

É importante ter objetivos cla- 
ros e metas definidas, porém, 
ainda tão importante quanto 
isso é que, na falta dessa objeti- 
vidade toda você não entre no 
túnel onde sua alma pareceria 
diminuída em comparação 
com os outros. 


CAPRICÓRNIO 

As investigações mais impor- 
tantes são as que você fizer ao 
seu próprio respeito, em busca 
dese conhecer melhor e apren- 
der a usar todo seu potencial. 
Faça com que isso se torne par- 
te integrante de sua rotina. 


AQUÁRIO 

Emoções desencontradas e di- 
fíceis de encaixar na realidade 
estão na ordem do dia. Você 
não precisa tirar conclusões 
dessas, apenas as observar 
como uma testemunha impas- 
sível, e esperar que passem, 
porque vão passar. 


PEIXES 

Ajuda é sempre algo que precisa 
ser acolhido, porém, também 
tratado com cuidado, porque há 
coisas que não se pode compar- 
tilhar, há assuntos que sua alma 
precisa encarar com os próprios 
meios, sem nada de ajuda. 
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FORA DE CASA 


Vôlei enfrenta Salto, 
pela Liga de Sorocaba 


A equipe sub-19 de vôlei masculino 
do Time Jundiaí joga hoje (3), às 10 
horas, contra Salto, pela Liga de 
Sorocaba, na casa do adversário. 


DIVULGAÇÃO 


ESPORTESQ)J.COM.BR 


DIAMOND LEAGUE 


a 
Alison dos Santos * 
vence etapa da Bélgica 


O brasileiro venceu, nesta sexta (2), 
a prova dos 400m com barreiras 
da etapa de Bruxelas, da Diamond 
League, com a marca de 47554. 


DECISÃO A equipe masculina do Time Jundiaí encara Salto, às 11 horas, na casa do adversário 


Em busca dos Abertos, 


futsal faz semifinal hoje 


LUCAS HIDEO 
IhideoBjj.com.br 


Invicto na competição e 
vindo de goleadas, a equipe 
sub-21 de futsal masculino 
do Time Jundiaí joga uma 
decisão hoje (3), às 11 ho- 
ras, contra Salto, pela semi- 
final dos Jogos Regionais de 
2022, na casa do adversário. 

O vencedor do confron- 
to, além de ir à final, garan- 
te vaga nos Jogos Abertos, 
em São Sebastião, em ou- 
tubro. Na outra semifinal, 
Louveira e Registro se en- 
frentam logo em sequência, 
as 12 horas. 

“O adversário tem um ti- 
me qualificado, eu acompa- 
nhei o jogo das quartas de 
final, em que venceu bem 
Iguape. Então, a expecta- 
tiva é de uma partida difí- 
cil e nós vamos ter que fa- 
zer o nosso melhor na casa 
deles”, pontua o treinador 
Eduardo Henrique Mendes. 

O Time Jundiaí vem de 
uma campanha avassala- 
dora no torneio, registran- 
do quatro goleadas até en- 
tão. Na estreia do Grupo E, a 
equipe bateu Conchas por 7 
a 2 e, no segundo jogo, ven- 
ceu Santana de Parnaíba 
por 8 a 2, classificando em 
1º. Nas oitavas de final, ga- 


Ds 
Da 


DANIELTEGON POLLI 


A equipe de futsal do Time Jundiaí vem de quatro vitórias em quatro partidas nos Jogos Regionais 


nharam de Tatuí por 6a 2, 
nas quartas, golearam Alu- 
mínio por 8a. 

Parao confronto de hoje, 
o técnico Mendes deve ter 
alguns desfalques. “Vamos 
tentar ir com força máxi- 
ma, mas temo que teremos 
uns dois ou três desfalques. 
Também tivemos algumas 
baixas por motivos pesso- 
ais. Hoje, do elenco de 20 jo- 
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O serias MO re-Liberindores O Petairades 


gadores, estamos com ape- 
nas 16”, completa. 


ESTADUAL 

Além dos Jogos Regio- 
nais, a equipe jundiaiense 
terá compromissos em bre- 
ve pelo Campeonato Esta- 
dual, competição em que 
situação do time também 
é boa, e que a classificação 
para os mata-matas está 


NOTAS 


PALMEIRAS JOGA 
EM BRAGANÇA 


Pela 25º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro de 
2022, o Palmeiras joga 
hoje (3), às 19 horas, con- 
tra o Red Bull Bragantino, 
em Bragança Paulista. 
Para o confronto, Abel 
Ferreira não deve con- 
tar com o meia Raphael 
Veiga, que está com um 
entorse no tornozelo di- 
reito. Assim, um provável 
Verdão tem: Weverton; 
Marcos Rocha (Mayke), 
Gustavo Gómez, Murilo e 
Piquerez; Danilo, Zé Rafa- 
el e Bruno Tabata; Gusta- 
vo Scarpa, Dudu e Rony. 


VÔLEI VENCE 
RODADA DUPLA 


As equipes sub-17 e sub-19 
de vôlei feminino do Time 
Jundiaí venceram seus 
respectivos jogos contra 
AABB Limeira, pela Liga 
Regional, na tarde desta 
quinta-feira (1), na casa 
das adversárias. 

O sub-17, do treinador Mo- 
acir Regra, bateu Limeira 
por3setsa2e garantiusua 
vaga para a semifinal da 
competição, ocupando a 22 
posição da classificação. 

O sub-19, do treinador Ade- 
mir Zamboni também der- 
rotou Limeira por 3 sets a 2. 


bem encaminhada. 

Faltando cinco rodadas pa- 
ra o término da fase classifica- 
tória, o Time Jundiaí ocupa a 
6º posição, com 30 pontos, sen- 
do nove vitórias, três empates 
e cinco derrotas. De 12 equi- 
pes, oito avançam para os ma- 
ta-matas. “Nosso planejamen- 
to inicial é de classificar entre 
6º e 4º, então, vamos em busca 
disso nessa reta final”. 


JUNDIAÍ 


Amador tem 
rodada de 
definições 


O Campeonato de Fute- 
bol Amador de Jundiaí es- 
tá chegando ao fim da fase 
classificatória e, neste do- 
mingo (4), jogos da 12 e 22 
Divisão completam mais 
uma rodada. A Rádio Di- 
fusora 810 AM vai trans- 
mitir o confronto entre 
Tulipas e Vila Marlene, pe- 
lo Grupo A. 


JOGOS 2º DIVISÃO 
DAL SANTO 
Resenha 14 x Vila Comercial 
(8h30) 
Tulipas x Vila Marlene (10h30) 


ROMÃO DE SOUZA 
13 Vl. Ana x Guarani (8h30) 
Unidos GR2 x Gr. Eloy Chaves 
(10h30) 


PEDRO RAIMUNDO 
Chuta Coco x Cruzeiro Morada 
(10h30) 


JOGOS 2º DIVISÃO 
PEDRO RAIMUNDO 
Floresta x Lions (8h30) 


ARAMIS POLLI 
Alameda x Galácticos (8h30) 
Alagoanos x Centenário (10h30) 
Galo City x VI. Progresso (13h30) 
Fundão x Cruz Azul (15h30) 


SÃO PAULO 


Taekwondo estreia 
nos Regionais 


A equipe de taekwondo 
do Time Jundiaí parte pa- 
ra São Paulo, neste final de 
semana, para a disputa dos 
Jogos Regionais de 2022. 
Neste sábado (3), ocorre o 
Congresso Técnico da 8º re- 
gião para definir os partici- 
pantes e os chaveamentos. 
No domingo (4), os atletas 
começam a lutar a partir 
das 8 horas. 

Ao todo, serão oito atle- 
tas que vão representar o 
Time Jundiaí, sendo quatro 
do feminino (Bionda Lara 
Custodio dos Santos, Julie 
Fernanda do Nascimento 
Fradique, Kátia Cristina da 
Silva e Sara A. Coelho dos 
Santos); e quatro do mascu- 
lino (Gabriel Monteiro So- 
ares, Jason Mark de Assis, 
Thiago do Nascimento Fra- 
dique, Marco Antonio Mo- 


Serão oito atletas da equipe de taekwondo nos Jogos Regionais 


raes ou Ricardo Henrique 
Perfeito Silva). 

Marco e Ricardo fazem 
parte da mesma categoria 
(acima de 80kg), portanto, 
apenas um irá lutar pelo Ti- 
me Jundiaí. 

Além das lutas, o ta- 
ekwondo possui a modali- 
dade das formas (Poomse), 
que será representado por 
um atleta do feminino (Sa- 
ra) e um do masculino (Ja- 
son), e ambos vão atuar em 
dupla também. 

Totalizando três pontua- 
ções diferentes (lutas, formas 
individual e formas duplas), 
somente os campeões de cada 
categoria classificam para os 
Jogos Abertos, além da equi- 
pe campeã geral (somatória 
das pontuações), que classifi- 
ca todos os atletas junto. 

(Lucas Hideo) 


DIVULGAÇÃO 
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BENEDITO DE LIMA 
Juventude x 514 Nambi (8h30) 
N. Horizonte x VI. Ana (10h30) 
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Fepasa x Bola FC(13h30) 
StGertrudes xSP Guanabara 
(15h30) 


